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TABLE 2

CALCULATION FOR PROBABILITY PLOTTING OF FLOOD DISCHARGES OF
HOCKING RIVER AT ATHENS, OHIO, 1916-1937
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Year
	Maximum 24-hr Average Yearly
	Col. 2, but Arranged in Order of
	Number of Times, n, Peak Was P^qualed
	Percentage of
	Future Flood Frequency,
	Col. 3 in Terms of
	i
 Variation from Mean
	V*


	Peak, <?, (sec-ft)
	\H
 Magnitude
	or Exceeded
	P
	(years)
	Mean Flood
	V
	

1916
	10,000
	6,200
	22
	100,0
	1.00
	0.430
	-0,564
	0.318

1917
	9,960
	6,700
	21
	95.3
	1.05
	0.471
	-0.529
	0.280

1918
	12,800
	6,800
	20
	90.8
	1.10
	0.470
	-0.521
	0.271

1919
	16,100
	9,960
	19
	86.3
	1.16
	0.701
	-0.299
	0.089

1920
	16,500
	10,000
	18
	81.7
	1.22
	0,70-1
	-0.296
	0.088

1921
	24,000
	10,100
	17
	77.2
	1.29
	0.710
	-0.290
	0.084

1922
	28,700
	10,300
	16
	72.7
	1.37
	0.724
	-0.276
	0.076

1923
	10,300
	11,200
	15
	68,1
	1.47
	0.787
	-0.213
	0.045

1924
	14,600
	11,300
	14
	63.6
	1.57
	0.794
	-0.206
	0.042

1925
	6,700
	11,700
	13
	59.0
	1,69
	0.822
	-0,178
	0.032

1926
	Ilt200
	11,300
	12
	54.5
	1.83
	0.837
	-0.163
	0.027

1927
	14,000
	12,800
	11
	50.0
	2.00
	0.900
	-0.100
	0.010

1928
	13,700
	13,700
	10
	45.4
	2.20
	0.963
	-0.037
	0.001

1929
	11,300
	14,000
	9
	40.9
	2.44
	0.984
	-0.016
	0.000

1930
	11,700
	14,600
	8
	36.3
	2.75
	1.026
	+0.026
	0.001

1931
	10,000
	16,100
	7
	31.8
	3.14
	1.131
	+0.131
	0.017

1932
	6,200
	16,500
	6
	27.3
	3.67
	1.160
	+0.160
	0.026

1933
	18,200
	17,000
	5
	22.7
	4.40
	1.195
	+0.195
	0.038

1934
	6,800
	18,200
	4
	18.2
	5.50
	1.279
	+0.279
	0.078

1935
	17,000
	24,000
	3
	13.6
	7.33
	1.687
	+0.687
	0.472

1936
	11,900
	28,700
	2
	9.1
	11.00
	2.017
	+1.017
	1.034

1937
	30,900
	30,900
	1
	4.5
	22.00
	2.172
	+1.172
	1.374
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